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DAMCZYK 


NAJUKOCHANSZY MAZ, OJCIEC I DZIADEK 


i 


przeżywszy lat 76, zmarł dnia 16 grudnia 1980 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu w Prądniku Czerwonym na miejsce wiecznego 
spoczynku nastąpi w poniedziałek dnia 22 bm. o godz. 14.00, 0 czy% zawiadamiaja pograzeni 


w głębokim smutku i żalu: 


ŻONA, SYNOWIE, SYNOWE, WNUKI I RODZINA. 


